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Smithsonian cruises hydrographic data 





Cruise 

number 

Station 

nurnbet 

LZT 

Time uid date 
day month year 

Lat. 

N-S 

Long. 

97 

1 

0700 

6 XI 1964 

14° 35' 

N 

167° 05' 


2 


7 

1900 



13° 

20' 

170° 

02 

13 

14 

0700 

7 

XI 

1964 12° 

05' 

171° 

31 


20 

1900 


13° 

18' 

171° 

31 

26 

27 

0700 8 

XI 

1964 14° 

21' 

170° 

13 


33 

1900 



15° 

22' 

169° 51 

39 

40 

0700 

9 

XI 

1964 14° 

38' 

171° 21 


46 

1900 


13° 

36' 

172° 

48 

52 

0700 10 

XI 

1964 14° 

52' 

172° 

19 



r 


07 ?}*A 


GT M 

W7 /4> 

- /S~ 

4 


;-W Depth 

Salinity 

Water 

BT 

station 

in m 

o/oo 

temp.° 

c 

number 

W 1 

34.71 

2^a 1 

2 

i 

i 

34.94 

26.8 


-- 

6 

34.82 

26.8 



11 

34.79 

26.8 



22 

34.77 

26.8 



121 

35.07 

24.5 



1 

34.36 

27.1 


2 

1 

33.85 

Xul 

8o. f 

3 

1 

34.04 

26.9 



4 

34.02 

27.1 



9 

34.03 

27.1 



18 

34.02 

27.1 



117 

34.80 

21.7 

gc./ 


1 

34.01 

ZIA 

4 

1 

34.63 

26.6 


5 

1 

t* 

34.76 

26.6 



5 

34.84 

26.7 



10 

34.86 

26.8 



20 

34.81 

26.7 



120 

1 

35.05 

34.79 

25.0 

ILA 

$o.2 

6 

1 

34.66 

2LJL 

So. o 

7 

l 

34.75 

26.7 


-- 

7 

34.66 

26.8 



13 

34.67 

26.8 



23 

34.67 

26.8 



126 

34.68 

26.7 

V/. / 


1 

34.06 

27.3 

8 

1 

34.94 

26.6 


IS M 

4 

34.88 

26.7 



8 

34.89 

26.7 



17 

34.89 

26.7 



110 

34.90 

25.4 

/» . 


l 

34.92 

26. 

■/ /. S 

9 







Smithsonian cruises hydrographic data 


Cruise 

Station 


Time 

and date 

Lat. 

number 

number 

LZT 

day 

month 

year 


97 

59 

1900 

10 

XI 

1964 

15° 49' 


65 

66 

0700 

11 

XI 

1964 

16° 23' 


72 

1900 


14° 

59 

77 

0700 12 

XI 

1964 16° 

03 


78 

84 

1900 


16° 

46' 

89 

0700 13 

XI 

1964 16° 

48' 


Long 

► • 

E-W Depth 

Salinity 

Water BT 

station 



in m 

o/oo 

temp.°C 

number 

171° 

14' 

W 1 

34.80 

26.6 7f-t 

10 

171° 

59' 

i 

34.86 

26.9 SO'f 

11 



i 

34.89 

26.9 

- « 



6 

34.89 

26.4 




13 

34.90 

26.4 




24 

34.86 

26.4 




128 

35.07 

24.7 


173° 

21' 

1 

34.52 

ZLJ ^0,0 

12 

173° 

15' 

1 

34.83 

26.6 

-- 



5 

34.82 

26.6 




10 

34.79 

26.5 




20 

34.79 

26.5 




120 

34.84 

25.3 




1 

34.71 

26.6 

13 

172° 

13' 

1 

34.92 

26.6 ?T?.% 

14 

170° 

55' 

1 

35.11 

26.4 

-- 



4 

34.96 

26.4 




8 

34.94 

26.4 




18 

34.95 

26.3 




115 

34.91 

24.6 




1 

34.94 

26.4 Wjfj 15 


90 
















